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Der Ausdruck

COS

nahert sich bei wachsendem n keiner festen Grenze, so dass sich also
die verlangte Ableitung von /'($) nur ergiebt, wenn der andere Factor
des zweiten Gliecles in der obigen Gleiclmng, nainlich

versehwindet. Wir haben daher den Satz: ;;Dann und nur dann; wenn
?;die Function f(x) an den Giiltigkeits-Grenzen 0 und 1 der fur sie be-
??stehenden Fourier'schen Reihe denselben Werth hat? wird ilire Ab-
3? leitung durcli diejenige Reihe dargestellt, welche bei gliedweiser Difie-
,;rentiation der ersten Reihe entsteht. Dabei ist zugleich vorausgesetzt,
die Function tiberhaupt eine Ableitung besitzt/'liefert
